Induktive Bauelemente 
Eintakt-Durchflußübertrager 
für Schalitnetzteile 





Das kleine Einbauvolumen und der hohe Wirkungsgrad sind 
Eigenschaften, die Schaltnetzteile gegenüber herkömmlichen 
Netzgeräten auszeichnen. Ein wichtiges Schaltungsprinzip 
stellt hierbei der Eintakt-Durchflußwandler dar, der wegen 
des relativ geringen Schaltungsaufwandes bei kleinen und 
mittleren Leistungen ein weites Einsatzgebiet in der Strom- 
versorgung elektronischer Geräte und Anlagen findet. 


Für Frequenzen bis über 100 kHz können bei Verwendung 
von Ringbandkernen aus VITROVAC® 6030 F Übertrager mit 
besonders günstigen Eigenschaften aufgebaut werden. 
Unter anderem sind dies: 


® extrem kleine Baugröße (sehr kleine Grundfläche bei 
Hochkantmontage, geringe Bauhöhe bei Flachbau- 
weise) 





VACUUMSCHMELZE 








kleine Streuinduktivität 
einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich 
gute Konstanz der magnetischen Eigenschaften 


geringe magnetische Ausstreuung und Beeinflussung 
von Nachbarelementen 


® geringes Gewicht 
® sehr kompakt montierbar 


Die im folgenden aufgeführten Standardelemente wurden für 
den Einsatz in Applikationen konzipiert, deren Prinzipschal- 
tungen in den Abb. 1 und 2 dargestellt sind. Die dazugehöri- 
gen Ansteuerübertrager und Speicherdrosseln können 
ebenfalls von uns bezogen bzw. nach speziellen technischen 
Gesichtspunkten ausgelegt werden. 


Prinzipschaltungen von Eintaktdurchflußwandlern 


Leistungsübertrager 


Steuer- und 
Regelschaltung 





Speicherdrossel 


Abb. 1 Eintaktdurchflußwandler mit Rückmagnetisierungswicklung (EDW 1) 
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ZKB 418/38. 





ZKB 419/6.. Sackloch für 
Blechschraube 82,9 — DIN 7971 


ZKB 461/34. 


ZKB 610/1.. 





Technische Änderungen vorbehalten 
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